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PART III 
Stores Purchase 


Harbour Engineering Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ 23- 468/ 2014 / ഇഇ. 

2014 ഡിസംബർ 30. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഡിവി ഷൻ, കാസർഗോഡ് താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
നിർദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും 12 / ഇഇ/ എച്ച്. ഇ . ഡി./ കെ . ജി. ഡി./2014 - 15 കാസർഗോഡ് 
ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ് 
ഡിവിഷൻ ഓഫീസിന്റെ ഉപയോഗത്തിനായി ഓഫീസ് 
ഫർണിച്ചറുകൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നത് - 1,18,000 . 

നിരതദ്രവ്യം - 3,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 450 + വാറ്റ്. 
പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി- 2 മാസം. 

ദർഘാസുകൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
28 - 1-2015 മുതൽ 4- 2 - 2015 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 5- 2 -2015 രാവിലെ 11 മണിവരെ. 
-- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ 
രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള കേരള 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകളുടെ ഫേം പിരിയഡ്, ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതു 
മുതൽ 2 മാസം വരെയായിരിക്കും. തപാൽ കാലതാമസത്തിന് 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . തപാൽ 
കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കാലേകൂട്ടി ഷെഡ്യൂൾ വാങ്ങി 
ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് കരാർകാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കേരള സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് 
മാന്വൽ പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പി ന്റെയും തുറമുഖ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന്റെയും എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമാണ്. കാരണം കൂടാതെ ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യാനോ മാറ്റി 
വയ്ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. മേൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി 
ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷയോ പൂരിപ്പിച്ച് 
സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോ യാതൊരു കാരണവും 
കാണിക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിക്ഷിപ്ത മാ ണ് . ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും പ്രതിരോധവും 
കണക്കിലെടുക്കുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
തുറമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ, ( ഒപ്പ്) 
കാസർഗോഡ്- 671 121. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


